جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





| قم الصفحة مر‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 
2 رمز المدر, 010 رقم من 1 إلى‎ r 
المدرسة : اعدادية الشيخ ضاري للبنين‎ 
الة : إحيائ‎ 
269 لفرع : إحيائي الدور الأول‎ 








1 | 102041010001 | احمد عبد الله خليل ابراهيم ____ |[ 50 | 62 | 22 | 39 | 36 | 27 | | معد | 0 | 0 
| 2 | 102041010002 _| اسامة وليد هادي مطرود|1_ |[ 63 | 71 | 71 | 61 | 68 | 50 | | نجج | 384 | 64 
| 3 | 102041010003_| انس سعدون عليوي سلطان_|_ | 62 | 90 | 77 | 61 | 55 | 59 | | ناج | 404 | 67.33 
| 4 | 102041010004 _| انس سعيد احمد محمد | 93 | 95 | 100 | 94 | 96 | 96 | | نجع | 574 | 95.67 
| 5 | 102041010005 | بلال حسين احمد حنفوش 2 | 26 | 26 | 62 | صفر | 32 | كمس || | معد | 6 | 0 
| 6 | 102041010006 | حارث عبد الكريم علي حمادي | |[ 70 | 64 | 56 | 81 | 75 | 69 | | ناج | 415 | 69.17 
| 7 | 102041010007 | حسين هادي عليوي سلطان_||_ |[ 33 | 30 | 618 | 39 | 36 |17 | | معد | 0 | 0 
8 | 102041010008 _| سامي محمد حماد علوان |11 | 53_ | 61 | صفر | 50 | 41 | 20 | | معيد |[ 0 | 0 
| 9 | 102041010009 | سلوان اسهيل فرحان شحاذه | 76 | 66 | 76 | 72 | 73 | 70 | | ناجج | 433 | 72.17 
10 | 102041010010 | ضياء احمد علي كاظم __________ | 79 | 78 | 59 | صفر | م | 72 | | معد | 0 | 0 
11 | 102041010012 | عبد الرحمن فاضل حمد محمد | |[ 50_ | صفر | 50 | 50 | 39 | صفر || | معيد |[ 0 | 0 
12 ]| 102041010013 | عبد الله سعد خضر محيسن 111 | صفر | 83 | 78 | 76 | 61 | صفر |[ | معيد |[ 0 | 0 
| 13 ]| 102041010014 | عبد الملك محمود حسين عباس || | 69 | 75 | 72 | 62 | 57 | 50 | | ناج | 385 | 64.17 
14 | 102041010015 | عم سعد ياسين كاظم _____ | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 |2 | معد | 0 | 0 
15 | 102041010016 | عم صادق عبد لله عباس_||_ |[ 52 | م | 42 | م | 50 | 50 |2 | معد | 0 | 0 
Ol 8 | ml EIRENE O ME OMID | I‏ 
| 17 | 102041010018 | محمد حسن على حميدي 1 | 65 | 69 | 70 | 78 | 76 | 73 | | ناجج | 431 | 71.83 
| 18 | 102041010020 _| محمود شف شحاذه فياش | | 54 | 32 | 31 | 39 | 63 | 50 | | معد | 6 | 0 
19 | 102041010021 | مهن بركات حميد حسين||_ | 68 | 76 | 81 | صف | 73 | 72 | | معد |[ 0 | 0 
قا RCL‏ ومس 1 ER IT IEICE IT IT IT‏ 0 

21 3 || یوسف محمود خضير شمال 72 صفر 61 معيد 0 0 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 
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رمز المدرسة : 010 رقم الصفحة من 2 إلى 2 
المديرية : الكرخ الا 1 

يرية : الكرخ الأولى المدرسة: اعدادية الشيخ ضاري للبنين 
الفرع : إحيائي الدور الأول 9 2 






ناجحون | المع - 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


